前画パ本ル搔關けたと惠 































u モコン(表面) 


運乾状態を表示します。 
(図は説明のため全部表示 
しています。） 

保護シ…卜は、使巧時に 
はがして< ださい。 


運載/停をホタン 


押すと運転、 

ちラー度巧すと停止します£ 


風向を調節します。 




室内•屋か温度に応じて、 
自動で最適な温度と運輯 
モ…ドを選び、快適な運斬 
を行います 。 ilMBBi 


運乾モードを選びます。 
(ひかえめ自動-ドライ- 
を房- 暖房•送風•空気 
清ミき） mss 



1^おホタシ 


室内温度をコント□—ル 
して、快い眠0とさわや 
かな目覚めをサポ…卜し 

ます。 堀願盛 s 

操作取消は 

屈置)を押してください。 


風靈含動しすが 


風向觀ぃス 


側民《ミストリ-マ (2 秒押し） 

隔部ク'巧 , 

フイ除掃除 


クイ マー 

. い…: , 1 

〔切が取消） 


運輯時の電流を制限して、 
電力消費を抑えます。 


タン 


温度を調節します。 


ら^—上がる 

温度 

( YH ~~下び々 


I 風なし)スポタン 


風向と風量を調節して、 
風を直接体にあた0に< 
くします0 iHkHHBI 


雜ク y …シボタン 


エアコン內部を乾燥させ 
て、カビやニオイの発生 
を抑えます。 d ' l [ミ 


ブイルター據餘本タン I 


エアフィルター■についた 
ホコリなどの巧れをエア 
コンがキレイにします。 

iiTiai 




誘みタン 


ストリ…マ放電による空 
気清ミき運乾や送風運転を 
行います。 


ダストボックスとストリーマ 
ユニットのおそ〇じサイン 
をリセットします。 


タイターホタン 


お好みの時間に運乾開始/ 
停止びできます 。 maa 

操作取消は 

应墅)を押して < ださい。 














































































令鹽鹽部!圓-®ぶザ\ み！お Jjt た 

連點刖の華備 



光触媒集塵.脱莫フィルター齋取〇付け覆 。I 
電源プ罗グ搔コンセントに差し込む。 

電源プ弓グ ® ない機種はブレーカーを入む急 

ホ各部の動作チェックを行います。 


V で ipJ ゾ 

電池を入れる 







手前に引く 


持ち上げる 






©測か日入れ if 、 户 な、© を \ 

、<ださい。 J V まちがえないで.シ 


使いかた 


7 電池カバ〜 ® 響マーク搔 f 旨で輕 < 
押さえ、手前に引いて持ち上げ還。 

^ 単 4 形アルカリ乾電池を 2 本入れ、 
電池力八 一 ■ を閉める。 

•単4おアルカリ乾電池似がをご使巧になると正常に動作 
しない場をがあ0ます。 


® 送信部を室內ユニットの受信部に向けてくださし、 
力…テンなど信号をさえぎるちのびあると作動 
しないことびあ0ます。 

• 送信できる距離は約7 m です。 



受信部 



«交換の目安は約1年ですび、 U モコンの表示部び薄<な0 
受信されに<<な0ました5、2本同時に新しい単4形 
アルカ U 乾電池と交換してください。 

® 付属の乾電池は、最初にご使用いただくために用意してい 
るちので、1年に満たない Q ちに消耗することびあ D ます。 


壁などに取り付けな嫣截 



祈 


2 背面の巧をリモコン 
ホルダー の〇部に 
引っかける。 


U モコンホルダ- 


信号び受信される場所を選び、 
付属のネジで取0付ける。 


別売記のワイヤードリモコン接続時、ワイト…ド 
U モコンか5はおそ〇じサインをリセツトで珪ま 
せん。付属のリモコンでリセツトして<ださい。 


® 落としたり水にめれないよ〇にして<ださい。（リモコンび破損することびあります。） 
® 巧れび気になるときはやわ5かい巧でか5ぶきして<ださい。 





























































































































エアコン I し運 Ie をまかせる 





が1 ) 標華'’專內、屋が湿度か5ミ央定した温度 


画風量を変えたいと塞 ilfefiBgi 
田風向を変えたいとま iiMaia 



運転ランプ(緑色) 


® ひかえめ自動運おを行5と、室の•屋か温度に応じて、自動で最適な温度と運転モード 
(ドライ、を房、暖房のいずれか)を選び、をやし過ぎ、暖め過ぎを防止します。 

® お好みに合わないとさは運転モ…ドを変そて<ださい。 


















































































運點モ ー ドをな足ずる 




I 

»：•?：•：•：• /. •が：か. . ’かが:| 




.技^"!^^^^^^^^^^^^^^^^^^^■.ふ.’ 
-.. 慾.:巧.驚...^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^誦 

圍 


..."^^ な^;;^^^^^; 做た 翻議!賴111品:^^;必こ j "^^.....^ 茲 

自分にをったお好みの運転を選べます。 

/ fS ^ を押し、運黯モ…ド證選ぶ 0 

• 巧すごとに運乾モードが切0換わ0ます。 


J 



U モコン表を部は「自動」 

《2ストリーマ空気清をを設定しているとま 
《3リモコン表示部は r 空富」 


2 护停止ノを押す I 



■温度を変えたいとき 


湿度を f ? す。 

. V : 


B 風量を変えたいとき < illkgi ! Bl » 
圓風向を変えたいと審 illHgiai 


運辄 モート 

湿度設定 

ひかえめ自動 

輪準 一 〇し〜檢準〜标準十りし 

(《1) 

ドライ 

標準一 2〜標準〜標準十2 

お 2) 

、心 
ノ下！ 

房 

18で〜32で 

暖 

房 

M で〜30で 

送 風 

空気這;'き 

温度は変え5れません。 


(※り標準…室巧、匡か温度か5ま定した温度 
く※2 ) 標準…ドライ運乾開始時の室内温度 


か ドライ運乾は、弱めのを房運転と停止を適切に制御して湿気を取ります。 

»リモコン設定と除湿効果、室内温度は表のよ〇な関係があります。お好みに合わせて 
調節して < ださい。 


1 1 T ~~ — ~ 1 、 

U 亡」ンなを 

— 2 •標準.+2 

除湿効果 

高 い^低 い 

室内温度 

下がる一ほぼ同じ 


ホ室巧温度よ〇屋か温度びほい場含、除湿効まび低くな0ます。 







































































































風を調節する 


席房 


自動 


風量白 


風量4 


風量3 


風量2 


ドライ-;令房 


® 上下の風向調節は必ずリモコンで行つ 
て<ださい。無理に手で操作すると、 
正し<動かなくなることがあ0ます。 

® 左ち風向を変えるとさは、風向が上向 
苦だと指び入5ないことびあ0ます。 
リモコンで上下風向を下向きに調節し 
てからをち風向を変是て<ださい。 


® 風量設定 r 自動 j のとき、ドライ、を房（ひかえめ自動で選択された場含を含む）運転 
を開始すると、室内 ユニッ トにこちった ニ オイが出るのを抑える機能び働<ため、 
すぐに風び出ません。約40砂お待ち<ださい。（ニオイないス） 


延皿 I を押す 


か押すごとに風量表示が切0換わ0ます。 
運乾でード 


ひかえめ自動 


自動-しずか 


自動*しずか • 1〜5 


空気清を 


上下スイング 固を 

風向巧 


を。，: 护を_ 

® 風向上下を設定しているときは、風量 
が弱<なるとフラップび上向きの位置 
で停止します。 

® フラップの巧動範囲は運転モ…■ドに 
応じて異な0ます。 

送風、空気清浄運転の場合、フラップ 
の最大巧動韶固内で調節でさます。 


1上下の風向を変えたいと寒 

551を巧す。 

#巧すごとに設定が切0換わ0ます。 

I をちの風向を変えたいとま 
ル ー パ' — ©向きを変える I 

① ツマミに指を引っかける。 

② 下にミ!きなが5左ちに動かす。 

• ル…八一は左ち2力所あ0ます。 








































































運乾モードによってフラップの向さが'変ね 0 ます。 


フラップの巧ま上向き フラップの向ま下向ま 

運乾モード ドライ •を房 運觀で™ド 暖房 


























































































































あ宜 B 屋の空巧^を丰レイ 


C . 



る 




* -'ごご 

...ド V '- '-……’ち.,. 

れ•夕微.さ.:-:.たが:.. 
:..くめさか;-.物:.:...か:::.:.:.が:. 
‘ ••ミ 


肇物愉漏*~常':13;:……"'"心 


?だ拍 •巧?だ巧巧タタ巧?さささ巧が巧 5 
' :か、く. 

い . しご.ご ...... ムそ… 


、ミ S ぃ J 

: • ..•が 、； • • 

•.•••.パ•か.,•かか:がくく •た•み:...， 

滅资滋纖論留滋擺搪擺兹 


、、、•.、 : 





ストリーマ放電の分解力でカビやアレル物質を抑え、 
お部屋の空気をキレイにします。 


づストリ-7 


運輯中に dm ) 奪押す< 


ストリ…マを解陈したいと盡 

@ををう-"慶押す。 

• リモコンの《^表示が消灯します。 
• ちとの運輯モードに戻 D ます。 


づス HJ -7 

麵 

盈 

停止中に fiiii ) を巧す。 

部 

空灌 


•押すごとに切0換わ0ます。 


風量自動 

1空気清浄 h ~~~~~ H 送風1 




送風 



凰量自動 


巧の 

:濡巧广が： 


風量自動 


表をが点！打します。 



«運転中に風量び弱<なったとき、吹出□からご<微量のオゾンのニオイびするのを 
防ぐため、ストリーマ放電を停止する場をがあります。 









































